TREKKING HZÆRCLIL- =S 


[Besen aaa a a 
1.099,00 €* 


IMPERIAL S R8 


180 KG 
Max. zulässiges 
Gesamtgewicht 


Farbe nachtschwarz-matt 


Rahmenformen 


Herren Trapez Zentralrohr 
28“ / 50, 55, 60, 28“ / 46, 50, 55, 60 28“ / 50, 55, 60 
64, 68 


Spezifikationen 

Rahmen Aluminium 7005 Griffe Ergon Artikel-Nummern 

Gabel SR Suntour CR85, mit Lockout Vorbau Humpert Ergotec Swell-R, verstellbar, Safety Level 6 Räder Form RHcm Farbe Artikel 
Schaltung Shimano Nexus 8-Gang Sattel Selle Royal Viaggio 28 Zoll Herren 50 nachtschwarz-mat 26600050 
Schalthebel Shimano, Drehgriffschalter Sattelstütze Humpert Ergotec Skalar Patent, Aluminum, Safety Level 6 28 Zoll Herren 55 nachtschwarz-mat 26600055 
Kettenradgarnitur SR Suntour 38 Z. Pedale Aluminium, Rutschfest 28 Zoll Herren 60 nachtschwarz-mat 26600060 
Kette KMC Scheinwerfer Busch & Müller AVY IQ, 30 Lux LED, mit Standlichtfunktion 28 Zoll Herren 64 nachtschwarz-mat 26600064 
Bremshebel Magura Rücklicht Busch & Müller Toplight View Plus, mit Standlichtfunktion 28 Zoll Herren 68 nachtschwarz-matt 26600068 
Bremsen Magura HS-11, hydraulische Felgenbremse Schutzbleche SKS, Kunststoff 28 Zoll Trapez 46 nachtschwarz-mat 26600246 
Bereifung Schwalbe MARATHON PLUS 47-622, SmartGuard, "Unplattbar" Gepäckträger I-Rack system, integriert 28 Zoll Trapez 50 nachtschwarz-matt 26600250 
Speichen Niro, schwarz Ständer Aluminium, verstärkter Mittelbauständer 28 Zoll Trapez 55 nachtschwarz-mat; 26600255 
Felgen Ryde ANDRA, verstärkt, Aluminium Schloss saa 28 Zoll Trapez 60 nachtschwarz-mat 26600260 
Nabe (vorne) Shimano Nabendynamo Gewicht XXX kg 28 Zoll Zentralrohr 50 nachtschwarz-mat 26600450 
Nabe (hinten) Shimano Nexus 8-Gang, mit Rücktrittbremse 28 Zoll Zentralrohr 55 nachtschwarz-matt 26600455 
Lenker Humpert Ergotec Low Riser, Safety Level 6 28 Zoll Zentralrohr 60 nachtschwarz-mat 26600460 


* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers | Technische Änderungen vorbehalten 


